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Isotype 


En grafika dezajno kaj sociologio, Isotype (angla akronimo por International System of Typographic Picture 
Education ) estas sistemo de piktogramoj dezajnita de la aŭstria instruisto kaj filozofo Otto Neurath kaj la 
ilustristo Gerd Arntz por komuniki divers-specajn informojn perbilde. 

Neurath pensis unue, ke Isotype povus esti uzita de instruistoj kiel rimedo lernigi kompleksajn informojn al 
junuloj; tamen, ĝi profunde influis modernan signaligon kaj inform-grafikojn. 

Neurath fondis la Instituto Isotype(angle Isotype Institute ) kun lia edzino Marie Reidemeister. 

Eksteraj ligiloj 

■ lsotype Institute (http://www.fulltable.com/iso/index.htm) 


Elŝutita el "https://e 0 .wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=lsotype&oldid=5054799" 


Ĉi tiu paĝo estis lastafoje redaktita je 13:52,12 mar. 2013. 

La teksto disponeblas laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite-Samkondĵĉe 3.0 Neadaptita; eble aldonaj kondiĉoj 
aplikeblas. Vidu la uzkondiĉojn por detaloj. 






